mm 




Computer 
SYSTEMS 



14.02.78 



5.4 Trafoeinheit XI 
670 211 11 C 

5.5 Rechnerverdrahfrung 
670 101 110 



mbl C 



9V 



Mother 
Board 



n1 



-£ 



Id c,n 

St 7 [ J 
0 6 

I I TE1 



[} 



Trofo - 
o Einheit 



nn 



Verbinden 

n1-L mb1_L 

n1 * St7/a6 



- 0 75 mm 2 



2u»r 



Anderung | Dotum fiame 



Dotum_ 
G«z 17 ^ 77 

6 'P r I 

Kornm -Nr 



Name Bentnnung 

K 1 bee 1 



RECHNERGEHAUSE 
Verdrahtung 




Computer 
SYSTEME 



Z«chmng / Soch-Nr 

r r _. r T --T 



Jhd' ^2ch Art 



BWtl 



Abt / Sochb CH 1 - Sc h r T En f 



6 701 01:1:10 :.o.z, 01 01 



En d 



5.5.01 



